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据新华社电  一名出生时体重仅为755 克的超低体重
婴儿，经上海市第一人民医院竭力救治，目前已安度七天，
且长势良好。这在国内外医学史上均极为罕见。



这位“迷你婴儿”的母亲刘某今年30岁，身体健康。
结婚八年来，刘某曾妊娠六次，却都因流产而失败。这次
怀孕后，上海市一医院为其采用多种保胎措施，使胎儿成
熟度逐步提高。孕妇妊娠33周后，因宫内发育迟缓，医师
们经反复研究决定终止妊娠。



2月26日上午9时35分，医师为刘某施行剖宫手术，并
产得这名超低体重女婴。术中，医师们发现产妇子宫纵隔，
疑为多次流产和婴儿体重超低的病因。婴儿出生时，有新
生儿窒息现象，无自主呼吸，经抢救后脱险，后被送往院
内儿科病房救治。



新生儿低于1500克属极低体重儿，若低于1000克者，
则医学文献鲜有记载，且极少存活。而习惯性流产保胎而
得的新生儿，则更显珍贵。婴儿诞生后，市一医院儿科医
务人员全力以赴，对放入伺服暖箱的“迷你婴儿”实行24
小时监护，并使用了心、肺、氧保护度的监护仪和输液泵。
婴儿小，不能经口腔补给，医护人员就给她作全静脉营养，
每天精确计算液量、热卡和营养成分，使婴儿的病情日趋
稳定。目前，新生儿度过了体重微降的生理期，已回升至
750克。 